Mor JAN SZLZGPANSM | 


referendarz Dyrekcji Okr. Poczt. i Telegr. 


przeżywszy lat 42, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 4 grudnia 1947 r. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu rakowiekim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi w sobotę 
dnia 6 b. m. o godzinie 12** po południu, na który-to smutny obrzęd zapraszają w nieutulonym zalu: 


żona z córką i rodzina. 


MSZA ŚWIĘTA 


odprawiona zostanie w niedzielę dnia 7 b. m. o godzinie 9 rano w kościele paraf. św. Floriana. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA 
JANA WOLNEGO | rukarnia Związkowa w Krakowie, al. Mikelajska 13 


Kraków, pl. Szczepański L. 2 — Telefon 5355-67 


